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Torcoflex — den nya plastfärgen — kan användas överallt inomhus, är lukt- 
fri, och förvånansvärt oöm mot slag och stötar, luftoxidation, såptvättning, sva- 
gare syror, alkali m. m. Kort och gott — Torcoflex är en plastfärg som bryter 
mot allt vad som tidigare framkommit. Spar tid, arbete, pengar genom lättstru- 
kenhet, kort torktid och genom att grundstrykning är obehövlig! 
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HULTMAN, BERNDT: London-skjulet i Göteborg. Byggmastaren 3r (1952) nr 
B 3, sid. 41—47. 


Redogörelse for första utbyggnaden av en ny hamnanlaggning i Göteborg — dens. k. Maj- = 
nabbehamnen — jämte kajskjulet for Rederi AB Svenska Lloyds passagerarlinje mellan = - 
London och Göteborg. Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 
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SVAHN, Ivar: Uddevallavarvel. Byggmastaren 3r (1952) nr B 3, sid. Före aC 


Redogörelse för nybyggnad innehållande platverkstad och svetshall for Uddevallavarvet. 
Artikeln illustreras med ritningar och fotografier. 


DEK 699,82 Nas 7 
STRÖMDAHL, INGVAR: Byggnadsmaterial och byggnadskonstruktioner ur brand- AS 3 
synpunkt. Byggmästaren 3r (1952) nr B 3, sid. 53—062. REN ra 


Författaren framhåller att det byggnadstekniska brandskyddet bör vara en integrerande S 
del av byggnadsplaneringen. Många olika faktorer påverkar val av material och konstruk- ~ 
tioner i en byggnad: tidsfaktorn, byggnadens lage i förhållande till andra byggnader, brand- = 
belastningen, verksamhetens art m. fl. Författaren behandlar vidare eldspridningen i jen — - 

byggnad, brännbara och obrännbara byggnadsmaterial, eldskyddsbehandling, skyddséver- __ 
drag, de mörka trapphusens rökventilation samt den brandtekniska klassindelningen. ; eae 


DK 333.32. 
LETTSTRÖM, GUSTAF: Hur bedömer vi våra lagenheters bostadsvarde? Bygg- 
mästaren 3I (1952) nr B 3, sid. 63—64. 


Den 26 januari 1952 framlade arkitekt Per-Olof Jarle en avhandling »Till frågan om bedom- — 
ning av hyreslagenheternas värde», till offentlig granskning vid Tekniska Högskolan i 

Helsingfors. En av opponenterna, arkitekt Gustaf Lettström, diskuterar i artikeln några : 
av de i avhandlingen berörda frågorna. 4 
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LONDON-SKJULET I GÖTEBORG 


Av överingenjör Berndt Hultman 


Under innevarande år kommer första utbyggnaden 
av en ny hamnanläggning — den s. k. Majnabbe- 
hamnen — att färdigställas i Göteborg. 

Majnabbehamnen är belägen på södra sidan av 
Göta älv mellan Varvet Kusten och Fiskhamnen. Till 
grund för den nya hamnens allmänna utformning har 
legat 1944 års reviderade generalplan för utbyggnad 
av Göteborgs hamn. 

Första utbyggnaden av Majnabbehamnen är främst 
avsedd för Rederi AB Svenska Lloyds passagerare- 
linje mellan London och Göteborg. Härför erford- 
ras en fast kajplats under hela året och ytterligare 
en kajplats under sommarmånaderna. Dessa kajplat- 
ser bör ligga i omedelbar närhet av varandra och i 
anslutning till en skjulbyggnad med utrymme dels 
för passageraretrafiken och dels för den omfattande 
styckegodstrafiken på Londonlinjen. Då denna bygg- 
nad bekvämt bör kunna nås från båda kajplatserna, 
är en pir den lämpligaste hamnformen för ifråga- 
varande trafik. Under de tider då London-linjen icke 


Vinjetten: Londonskjulet i Majnabbehamnen. Foto: Sjöstedt. 
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kraver mer an en kajplats, bor den andra utan att 
stora passageraretrafiken kunna utnyttjas for annat 
andamal. 

Med anledning härav har man valt att först ut- 
bygga vastra delen av Majnabbehamnen, dvs. piren 
med tillhorande kajskjul, kranar, jarnvagsspar och 
övrig utrustning. Piren består av en inre kaj med 
140 m längd och en tvärkaj med 60 m längd, båda 
med 7,5 m vattendjup. Kajen utmed älven är 190 m 
lång och har 10 m vattendjup. Mitt på piren ligger 
ett ca 85 m långt kajskjul, vars bredd varierar från 
20 till 55 m. Avståndet fran kajkanten till skjulets 
långsidor är 25 m. På ömse sidor om skjulet ligger 
6 m breda gator och utanför dessa tre järnvägsspår 
samt kranspår för de 10 kajkranar, som betjänar 
fartygstrafiken. Därjämte har ett järnvägsspår dra- 
gits in i skjulet. Vid skjulets östra gavel har utmed 
detta spår uppförts en med tak täckt perrong. 

Administrationslokaler för hamnens och tullens 
personal har förlagts till en befintlig byggnad öster 
om piren. Söder om denna kommer att anordnas ett 
fullträffsäkert skyddsrum i berg. Forts. sid. 44. 
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Fig. 3. Bettenplan. 
Skala 1:500. 
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Kajskjulet har uppforts i tre vaningar med en sam- 
manlagd skjulyta av ca 9000 m”. Huvudentrén for 
passagerare m. fl. ligger vid östra gaveln i anslutning 
till den där belägna perrongen. För betjänande av 
fordonstrafiken finns vid östra gaveln en med glastak 
täckt lastplattform, som står i direkt förbindelse med 
tre varuhissar. Ytterligare två sådana hissar finns i 
skjulet. Från första till andra våningen leder för pas- 
sagerarnas räkning dels en rulltrappa och en trappa i 
anslutning till huvudentrén, dels en trappa inne i skju- 
let. Första våningen kommer i huvudsak att utnytt- 
jas som varuskjul. 

Londonlinjens passagerareavdelning är förlagd till 
västra delen av andra våningen. Medelst en längs- 
gående vägg delas den stora passagerarehallen i två 
delar. Mellanväggen är försedd med stora öppningar, 
som kan igensättas med s. k. vikportar. Härigenom 
kan den ena delen av hallen — den norra — när så 
är lämpligt, utnyttjas som varuskjul. I hallen finns 
erforderliga kontors- och expeditionslokaler samt 
flyttbara förtullningsdiskar. I västra delen av passage- 
rareavdelningen har inretts en barservering. Östra 
delen av andra våningen är avgränsad från passa- 
gerareavdelningen med en brandmur och skall hu- 
vudsakligen användas som varuskjul. Utmed andra 
våningens långsidor och västra gaveln finns en bal- 
kong avsedd för såväl passagerare- som godstrafik. 


Forts. sid. 46. 
Fig. 5. Palning for skjulgrunden. 
Fig. 6. Gjutning av betonghylsor pa träpålarna. 
Fig. 7. ae av kajskjulets yttervägg. 
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Tredje våningen skall utslutande användas som 
varuskjul. Genom en brandmur uppdelas våningen i 
två avdelningar. Utmed vardera långsidan finns tre 
balkonger avsedda för godstrafik. 

Vid pirens inre ände finns berg endast några me- 
ter under markytan. Berget sluttar brant mot väster. 
Närmast berget ligger ett gruslager och därpå van- 
lig göteborgslera. Under piren finns delvis fritt 
vatten med upp till,5 m djup. Större delen av piren 
samt hela skjulet har grundlagts på långa, skar- 
vade träpålar, som icke når fast botten. Pålarna 
skyddas t. v. mot palmaskangrepp genom att överpå- 
larna arsenikimpregnerats. Framdeles kommer piren 
att forses med en jarnspont i kajens framkant. 

Piren ar konstruerad som en brygga av armerad 
betong. Genom dilationsfogar ar piren uppdelad 1 
sex element, av vilka ett utgör grund for skjulet. 
Skjulelementet ar genom en Overgangsplatta anslu- 
ten till kajelementen, varigenom skjulet och kajerna 
skola kunna röra sig oberoende av varandra vid even- 
tuella framtida sättningar. Dilationsfogarna mellan 
kajelementen är däremot utformade så, att elementen 
följes åt vid rörelser i vertikal led. p 

Skjulets överbyggnad är utförd med pelare och 
bjälklag av armerad betong, väggar av tegel och tak 
av siporexplattor med papptackning. Regnvattnet le- 
des genom två vattenschakt ned i vattnet under 
grunden. 

Kajkranarna är utförda av Demag som- portal- 
svängkranar med vipparmskonstruktion. Spårvidden 
ar 7 m. Vid en maximal utliggning av 28 m uppgår 
lyftkraften till 2 ton. Svängkranen vilar på ett kul- 
lager med ca 3 m diameter. Kranarmen är utförd i 
svetsad rörkonstruktion, vilket medför en viktminsk- 
ning for armen av ca 50 %. 
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Beträffande arbetets utförande kan följande anfo- 
ras. Efter vissa förberedande arbeten påbörjades pål- 
ningen för skjulgrunden i april 1949. Då träpålar 
på grund av risk för rötskador icke får skjuta ovan- 
för medelvattenytan, utfördes skjulgrunden inom fång- 
damm (fig. 5.). För kajerna var detta förfaringssätt 
ej lämpligt. De på pålarna vilande betongbalkarnas 
underkant förlades här 15 cm över medelvattenytan, 
och pålarna försågs med betonghylsor i anslutning 
till balkarna (fig. 6.). Som form användes plåthylsor, 
som under betonggjutningen upphängdes i en talja 
och sänktes ned till rätt läge. 

Samtidigt med pålningsarbetet pågick muddring 
med hamnens stora mudderverk. 

Under mars 1950 var skjulgrunden formsatt och 
två månader senare var grunden gjuten och överbygg- 
naden för skjulet påbörjad. Arbetena fortskred snabbt, 
och under november 1950 avslutades murningsarbe- 
tena för första våningens ytterväggar (fig. 7.). 

Ytterväggarnas konstruktion framgår av fig. 8. 
Utifrån räknat ligger en */2-stens mur av gult fasad- 
tegel, därefter 5 cm luftmellanrum, 10 cm siporex och 
lo-stens gult 78-hals fasadtegel. 

Vintern 1950—51 blev efter Göteborgs forhallan- 
den synnerligen hindersam for byggnadsarbeten. Dar- 
till kom svårigheter pa avtalsfronten. Nar arbetsfor- 
hallandena under april månad blev mera normala, 
forcerades byggnadsarbetena med all kraft, for att 
den nya hamnanlaggningen skulle kunna tagas i bruk 
i samband med att Rederi AB Svenska Lloyds ny- 
byggda fartyg s/s Patricia i början av maj skulle an- 
landa till Goteborg pa sin jungfruresa fran New- 
castle. 

Majnabbehamnens första utbyggnad har slutförts 
på ca 3 års tid. Arbetsstyrkan har i medeltal uppgått 
till ca 130 man. Kostnaderna belöpa sig till ca 12 
milj. kronor. 

I och med tillkomsten av denna nya hamnanlägg- 
ning för Londontrafiken har Göteborgs hamn för förs- 
ta gången sedan år 1940 tillförts nya kajplatser för 
oceangående fartyg. Denna utvidgning av hamnen 
innebär emellertid endast en lösning på ett av ham- 
nens specialproblem. Bristen på kajplatser är for- 
farande synnerligen stor, och en fortsatt utbyggnad 
av såväl Majnabbehamnen som andra hamnanlägg- 
ningar måste snarast komma till stånd, om Göteborgs 
hamn skall kunna tillgodose den växande trafikens 
krav. & 

Planerings- och konstruktionsarbetet för den nya 
hamnanläggningen har utförts av hamningenjörskon- 
toret. Arkitekt för kajskjulet har varit arkitekt Nernst 
Hanson. I hamnens egen regi har utförts samtliga 
muddrings-, pålnings-, spår, och gatuarbeten. Öv- 
riga arbeten har utförts på entreprenad med AB Ar- 
merad Betong som huvudentreprenör. 


Fig. 11. Trappan vid huvudentrén. 
Foto: Sjöstedt. 
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Fotos: Sjöstedt. 


Fig. 14. 
Passagerarehallen. 
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UDDEVALLAVARVET 


Av civilingenjör svR Ivar Svahn 


I Uddevalla har under åren 1947—1949 uppförts 
ett flertal byggnader med Uddevallavarvet AB som 
byggherre. Av Göteborgs Allmänna Byggnadsbyrå 
har bl. a. projekterats plåtverkstad, svetshall, kontor, 
värmecentral, förråd, transformatorstation och gas- 
verk. Här nedan skall redogöras främst för plåtverk- 
staden och svetshallen. 

Plåtverkstaden är en hallbyggnad med planmått 
100 X 100 m och en medelhöjd av 13,5 m. Stommen 
utfördes i stål, fasadmurarna av I-stens tegel och yt- 
tertak av 16 cm armerade lättbetongplattor med un- 
derhållsfri papptäckning. Takkonstruktionen är här 
utformad efter ett system, som började användas av 
oss några år tidigare. Detta system framkom som en 
lösning till problemet att åstadkomma ett halltak med 
stor spännvidd utan alltför framträdande huvudbä- 
rare samt med lanterninerna så anordnade, att direkt 
solinstrålning i görligaste mån förhindrades. Syste- 
met har givit mycket goda resultat samt användes 
mycket av oss fastän nu i en något modifierad form. 

Även i ett annat avséende avviker konstruktionen 
från det vanliga, nämligen ifråga om vindförband, 
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som har lyser med sin frånvaro. Vi har ofta funnit 


att dessa snedstag inuti lokalerna ar hindrande vid | 


uppställning av maskiner och anordnandet av trafik- 
leder, för att inte tala om de missprydande sned- 
stag i fasadväggarna, som man ofta ser gå snett över 
fönster etc. Försträvningen är här ordnad medelst i 
grundkonstruktionen inspända, böjningsfasta pelare. 
Problemet försvårades av de ovanligt snabba och tunga 
traverserna med sina stora broms- och startkrafter. 
Utformningen av konstruktionen gjordes med ut- 
gång från en viss maximerad utböjning hos pelarna 
med hänsyn till de fritt upplagda takstolarna och med 
hänsyn till murverket i fasaderna. 

Pelarna, samt i viss mån även grundkonstruktio- 
nen blir genom denna anordning något fördyrade, 
men detta uppväges mer än väl av, att takstolar och 
sekundära konstruktioner i taket slippa deltaga i 
överförandet av vindkrafter och bromskrafter och 
därigenom blir billigare. 

Svetshallen är också en hallbyggnad, sammanbyggd 
med platverkstaden och med planmått 30 X 125 m 
samt en medelhöjd av 23 m. Stommen är även här 


av stål, fasadmurarna av I-stens tegel, och yttertaket 
av 16 cm armerade lättbetongplattor med underhålls- 
fri papptackning. Den ovanligt stora höjden forsva- 
rade starkt metoden med böjningsfasta pelare. Nog- 
granna undersökningar ledde dock till att detta system 
även här tillämpades. Problemet underlättades något 
av att traverser i två plan skulle komma till använd- 
ning. De relativt kraftiga pelarkonstruktionerna an- 
ordnades därför så, att traversernas löpbanor fick 
vila på pelarens inre delar. Yttertaket uppbäres av 
bågar, enär lanterniner ej erfordrades. Både med 
hänsyn till dessa bågar och fasadernas murverk måste 
speciella undersökningar och anordningar vidtagas. 
En av dessa anordningar är att fasadmurarna utfor- 
mats med relativt smala murpelare mellan fönstren. 
Härigenom blir dessa mera elastiska och lämpade 
att utan sprickbildning deltaga i stålstommens rörel- 
ser. ; | 

En byggnad i 3 våningar för driftskontor, om- ae a a ae a emer ek = ate 3 
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klädnadsrum, matsalar, värmecentral m. m. är också j | 
sammanbyggd med plåtverkstaden samt har plan- / 
måtten 25 X 100 m. Denna är utförd med stomme av : plah verk stad | | Svetshall 
armerad betong och med fasadmurar av 1 */2-stens | wos | : , | ; 

tegel. Tredje vaningen ar anordnad som mallvind och 

har ett fribarande tak av samma typ som for platverk- . 
staden. 

Som materialförråd har uppförts en byggnad (plan- Ovan: Plan av hallbyggnaden. 
mått 25 X 60 m). Den är utförd med stomme i ar- 
merad betong, fasadmurar av I !/2-stens tegel och 
yttertak av armerade lättbetongplattor. Nedan: Svetshallen. Stommen uppförd. 


På motstående sida: Panorama från öster. 
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Även byggnader för kompressorstation, verkstad 
m. m. och för transformatorstation och gasverk, ar 
utförda med stomme av armerad betong och fasadmu- 
rarna av I !/2-stens tegel, men yttertakets lättbetong- 
plattor är upplagda strängbetongbalkar. 

Ett speciellt kapitel vid denna anläggning var frå- 
gan om markens beskaffenhet samt lämplig grund- 
läggningsmetod. Förhållandena komplicerades av att 
den från början tämligen lågt liggande markytan 
höjts medelst sand, som av sandsugan upptagits läng- 
re ut i fjorden samt sedan pumpats in på området, 
påfyllningen hade en tjocklek av upp till 2 m. Det 
befarades av många fackmän, att stora eftersättning- 
ar skulle uppkomma genom dessa påförda belast- 
ningar. 

Utförda grundundersökningar visade mycket stort 
djup till berg, icke mindre än 50 m, samt ett ur bärig- 
hetssynpunkt relativt dåligt markmaterial. Grundlägg- 
ningen var bestämd att utföras medelst träpålar till 
ca 24 m djup, alltså med dubbelpålar. 

Den befarade eftersättningen har helt uteblivit 
utom inom ett område omfattande kajen samt området 
närmast denna. Där har kajen samt byggnaderna 
för materialförråd och verkstad kommit i rörelse. Om 
detta berott på kompression i marken, skulle detta 
fenomen kunnat iakttagas över hela området, enär 
djupet till berg och markmaterialets beskaffenhet är 
ungefär lika överallt. 

De rörelser som inträtt vid och omkring kajen 
måste enligt min åsikt bero på ett brott i marken efter 
en cirkulär glidyta. En bidragande orsak härtill kan 
ha varit kajens konstruktion eller dess utförande. 
Andra teorier till företeelsen har även framförts. 
Da f. n. expertutredning härom pågår, torde väl så 
småningom klarhet vinnas. 


Överst: Plåtverkstaden före resningen av svetshallen. 
I mitten: Svetshallen från öster. 


Nederst: Plåtverkstaden från öster före fasadmurningen. 
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Enar vi vid utformningen ay detta program er- 
holl ganska stor frihet fran foretagsledningens sida 
att söka oss fram till en god lösning, blev vårt ar- 
bete mycket inspirerande och intressant. I mitt ar- 
bete har jag haft en vardefull hjalp av ingenjor Evert 
Gustafson. 

Av ovan relaterade byggnader har platverkstaden, 
svetshallen samt byggnad för omklädningsrum, mat- 
salar etc. utförts av AB Göteborgs Industribyggna- 
der och Yngve Kullenberg Byggnads AB i samarbete, 
samt övriga byggnader av Byggnads AB Hagelin & 
Larsson. 


T. h.: Plåtverkstaden, läggning av tak 
pågår. 


Nedan: Exteriör. 
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BYGGNADSMATERIAL OCH BYGGNADSKONSTRUKTIONER UR BRANDSYNPUNKT 


Av civilingenjör Ingvar Strömdahl, förste brandingenjör vid Stockholms stads brandkår 


En byggnads huvudfunktion är att skydda mot vä- 
der och vind. Innanför byggnadens väggar blir det 
möjligt att hålla temperatur och luftfuktighet in- 
om behagliga gränser för de människor, som vistas 
i den, for den verksamhet som bedrives i byggnaden 
och för de varor, som där förvaras. Detta konstate- 
rande innebär ingenting nytt. Det är inte ens sär- 
skilt originellt. Men det är välgörande för en brand- 
tekniker att göra den enkla sanningen klar för sig, 
när han skall framlägga sina synpunkter på bygg- 
nadsmaterial och byggnadskonstruktioner. Utan det 
klargörandet riskerar han lätt att överdriva betydel- 
sen av brandsäkerheten och därmed av sitt eget in- 
tresseområde. En mänsklig svaghet, som emellanåt 
påträffas även hos andra specialister. 

De brittiska arkitekterna Bird och Docking ger 
i sin år 1949 utgivna skrift Fire in Buildings sina 
kolleger världen runt följande synpunkter på plane- 
ringen av en nybyggnad: 

En arkitekt börjar i regel sitt planeringsarbete 


Vinjetten: Brännbara väggar och tak medföra ofta explosionsartad över- 
tändning. Den brinnande byggnaden med sitt värdefulla innehåll är? detta 
fall räddningslöst förlorad. Brandkåren måste inrikta sitt arbete på att 
skydda kringliggande objekt. 


DK 699.81 
med uppgiften att på en given tomt rita ett hus eller 
ett komplex av hus innehållande lokaler för vissa 
specifierade ändamål. Det är vid denna tidpunkt och 
icke senare, säger författarna, som också studiet av 
byggnadens brandskydd bör börja. Det byggnadstek- 
niska brandskyddet bör vara en integrerande del av 
planeringen. Det får inte bli något som man hänger 
på efteråt. Författarna manar sina koileger att redan 
på skisstadiet söka kontakt med brandskyddets män 
för att med dem diskutera utrymningsvägar, sektione- 
ring, byggnaders inbördes avstånd, val av material 
och byggnadskonstruktioner m. m. 

Samma maning vill jag rikta till våra svenska hus- 
byggnadsprojektörer och konstruktörer samt till 
byggherrarna: Kontakta de lokala brandcheferna el- 
ler, när byggnaden skall uppföras i mindre samhal- 
len eller på landsbygden, länsbrandinspektörerna el- 
ler kontakta Svenska Brandskyddsföreningens exper- 
ter och diskutera brandskyddsproblemen med dem. 
Kontakta också på ett tidigt stadium vederbörande 
försäkringsgivares brandtekniker. Utgå inte ifrån 
att Ni hos dessa skall finna brist på förståelse för 
Edra problem och för ekonomiska synpunkter eller 
att Ni skall möta fantasilösa paragrafryttare! 
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Faktorer som påverkar material- och konstruktions- 
valet 

Det är många faktorer, som påverkar valet av 
byggnadsmaterial och byggnadskonstruktioner. Här 
berörs några av de viktigare. 

Tidsfaktorn. Är byggnaden avsedd att bli perma- 
nent eller endast tillfällig? I sistnämnda fallet: gäller 
det ett långvarigt eller ett kortvarigt provisorium”? 
Ju kortare tid byggnaden skall stå desto snabbare 
måste den amorteras. Låga byggnadskostnader, låga 
rivningskostnader och högsta möjliga »skrotvarde» 
eftersträvas Dyrbar grundläggning skall undvikas 
och detta medför vid dåliga grundläggningsförhållan- 
den krav på minsta möjliga vikter. Alla dessa syn- 
punkter pekar onekligen på träet som lämpligt bygg- 
nadsmaterial för provisoriska byggnader. 

En annan faktor är byggnadens placering 1 förhål- 
lande till andra byggnader och i förhållande till be- 
fintliga upplag. Hur blir det med smittorisken om 
den nya byggnaden uppföres i oskyddat trä? Här 
kommer brandförsäkringskostnaderna och därmed 
driftskostnaderna in på ett sätt som kan ställa de 
ursprungliga kalkylerna på huvudet. Och bortsett 
från det rent försäkringstekniska: kan det tänkas att 
en brännbar byggnad på den föreslagna platsen i 
händelse av brand kommer att öka risken för ka- 
tastrofbrand så att man av hänsyn till samhället och 
det allmännas bästa måste avstå från träet och även 
för provisoriet välja ett brandtryggare material? 


En tredje faktor skulle man kunna beteckna så- 
som brandbelastningen. Med brandbelastning menas 
den värmemängd, som vid brand kan utvecklas per 
kvadratmeter golvyta av de i byggnaden upplagda 
varorna inklusive det värmetillskott, som erhålles av 
brännbar inredning och brännbara byggnadskon- 
struktioner. I Amerika har man redan för ett 20-tal 
år sedan utfört brandprov i stor skala, varvid i sär- 
skilda därför konstruerade byggnader antänts olika 
material av varierande mängd och placering. Med 
ledning av de erhållna tid-temperaturkurvorna har 
det varit möjligt att fixera den mot viss brandbe- 
lastning svarande brandprovningstiden. Resultaten av 
de amerikanska brandproven är alltjämt normgi- 
vande för brandprovningar i Sverige och annorstä- 
des. Ju större mängd brännbara varor en byggnad 
inrymmer per ytenhet räknat, desto större blir brand- 
belastningen och desto högre grad av motståndsför- 
måga mot brand fordras för de i byggnaden ingå- 
ende konstruktionerna. I ett bostadshus med 50 kg 
brännbart material per m?, motsvarande en brand- 
belastning av ca 200000 kceal/m?, räcker det, om de 
vitala konstruktionerna uthärdar en brandprovnings- 
tid av I timme. I en magasinsbyggnad, däremot med 
200 kg brännbart material per m? golvyta och en 
brandbelastning av ca 800000 kcal/m? blir brand- 
provningstiden 4 timmar. Behovet av en differentie- 
ring med avseende på konstruktioners motståndsför- 
måga mot brand har medfört upprättandet av en 
brandteknisk klassindelning. Till denna återkommer 


Jag senare. 


En material- och konstruktionsvalet påverkande 
fjärde faktor är arten av den verksamhet, som skall 
förläggas till byggnaden eller av de varor, som skall 
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förvaras i den. Oersattliga eller svarersattliga eller 
mycket dyrbara varor bor — aven provisoriskt — 
förvaras i obrännbara eller brandsäkra utrymmen. 
Det finns tillverkningsprocesser, som är mycket 
brandfarliga och där eldsvådetillbuden hör till ord- 
ningen för dagen. Sådan brandfarlig verksamhet bör 
ej ens tillfälligt vara inrymd i en lätt brännbar bygg- 
nad. 

Ytterligare faktorer, som bör påverka material- 
och konstruktionsvalet vid en byggnads planering är 
byggnadens storlek och antal våningar, möjligheten 
att brandsektionerna, förekomsten av fasta eldsläck- 
nings- eller alarmeringsanordningar, det lokala eld- 
släckningsväsendets effektivitet samt möjligheterna 
att snabbt utrymma byggnaden. Det gäller att vid 
planläggningen och vid uppgörandet av de ekono- 
miska kalkylerna för bygget ha alla dessa faktorer 
klara för sig. Det slutliga ställningstagandet blir val 
sedan i regel en kompromiss mellan skilda krav och 
synpunkter. 


Elden är lös! 

Innan jag närmare redogör för olika byggnads- 
materials förhållande vid brand, skall jag söka klar- 
göra hur eldspridning sker i en byggnad. Vi antar 
att branden startat i ett rum i byggnadens bottenvå- 
ning. Dörrar och fönster till rummet är stängda. 
Rummet är ett vanligt kontorsrum och har sålunda 
ingen speciellt brandfarlig inredning. En cigarettfimp 
i papperskorgen, en elektrisk strålkamin, som skju- 
tits för nära skrivbordet, en felaktig radioapparat el- 
ler elektrisk ledningssladd eller något annat har star- 
tat branden. De första tveksamma flammorna följas 
snart av andra, mindre tveksamma; den närmaste 
omgivningen kring brandhärden upphettas genom 
strålning och genom direkt kontakt med heta brand- 
gaser. Ena skrivbordshurtsen 'står snart i brand och 
strax därpå brinner det också i skrivstolen och tele- 
fonbordet. Rummet fylls alltmera med rök. En viss 
syrebrist börjar göra sig gällande, lågorna är inte 
längre klart lysande utan dämpas ned i brunrött. 
Utifrån syns det inte att rummet står i brand på 
grund av den tjocka röken och sotbeläggningen, som 
gör rutorna i det brinnande rummet lika svarta som 
i grannrummen. Temperaturen stiger alltmera i rum- 
met. I taket, som är klätt med brännbara akustik- 
plattor, närmar den sig de kritiska 300 a 350° C. 
Antandningen av takbekladnaden sker med en enda 
gang, explosionsartat. Harvid sprangas nagra av fon- 
sterrutorna. Den kvavande roken far fritt utlopp och 
syrerik luft strommar till. Nagra sekunder efter den 
puffartade antandningen av taket brinner allt som 
kan brinna i rummet. Elden star som en blåslampa 
ut genom fönstren. En förbipasserande upptäcker 
eldsvådan och larmar brandkåren. Fyra minuter se- 
nare har dörren till korridoren brunnit igenom. Över- 
trycket i det brinnande rummet pressar de 700 å 
1000? C heta brandgaserna ut i korridoren, vars 
prydliga men tyvärr brännbara undertak inom få 
sekunder står i ljusan låga. Strålningshettan från ta- 
ket tänder flera korridordörrar. Gaserna vältrar in 
i några rum, till vilka dörrarna mot korridoren ställts 
öppna. Brandkåren är på väg till brandplatsen. 

De heta gaserna söker sig oemotståndligt uppåt. 


Strålningshettan från 
brinnande träbyggna- 
der är en faktor att 
räkna med. 


Genom den öppna spiraltrappan till våningen I trap- 
pa går branden vidare. När brandkåren fått elden 
under kontroll i bottenvåningen och även börjat be- 
kämpa den i vån. I tr., upptäcker man plötsligt att 
vinden brinner. Hur detta kunnat ske vet man inte i 
första ögonblicket, men man misstänker ventilations- 
kanalerna. Det visar sig så småningom att den miss- 
tanken var befogad. Samlingstrummorna av plåt 
ovanför korridorens undertak har deformerats av 
hettan. Heta gaser har via de vertikala ventilations- 
schakten förts vidare upp på vinden till fläktkamma- 
ren. Dammet i kanalerna har tänts. Via den felak- 
tiga, av enkel plåt utförda fläktkammardörren, som 
slagit sig av hettan, har branden gått vidare ut på 
vinden. Släckningen blir här besvärlig. För att få 
rum med så mycket emballagematerial och reklam- 
tryck som möjligt har man vid något tillfälle entreso- 
lerat vinden. Först när det mesta, som kan brinna, 
brunnit och byggnaden vattenskadats uppifrån och 
ned, är elden på alla kanter under kontroll. 

Den ena eldsvådan är aldrig den andra lik, sä- 
ger man bland brandfolk. Det ligger mycket av san- 
ning i detta påstående. De lokala förhållandena är 
varierande och därför blir också brandförloppet va- 
rierande. Men i princip är inte skillnaden så stor. 
Eldens natur är given och dess strävan att sprida 
sig genom strålning och konvektion tar sig ungefär 
samma uttryck i den ena byggnaden som i den andra. 
En grafisk skildring av brandens intensitet i förhål- 
lande till tiden ger en kurva, som utgående från origo 
i intensitets-tidsdiagrammet till att börja med sti- 
ger mycket sakta för att så plötsligt — när den kri- 
tiska antändningstemperaturen för trä nåtts i större 
delen av det brinnande rummet — häftigt stegras. 
Att 90 % av alla eldsvådor kan släckas med pytsspru- 
ta beror på att elden i regel hinner upptäckas och 
brandkåren larmas och ingriper innan man nått 
fram till den ödesdigra stegringen på kurvan. 


De brännbara byggnadsmaterialen 


Byggnadsmaterial kan ur brandsynpunkt indelas i 
två huvudgrupper, sådana som brinner och sådana 
som icke brinner. 

Eftersom alla brännbara material icke är lika lätt 


brännbara och alla icke brännbara lika motstånds- 
kraftiga mot brand, har man funnit det lämpligt att 
klassificera de olika förekommande byggnadsmateria- 
len efter deras förmåga att motstå brand. 

Material tillhörande den brännbara gruppen bru- 
kar indelas i lättantändliga och svårantändliga ma- 
terial. Dessa begrepp finns definierade i Statens 
Provningsanstalts meddelande nr 66. 

En ur antändlighetssynpunkt mycket väsentlig 
egenskap hos ett brännbart material är graden av 
finfördelning, dvs. förhållandet mellan yta och vikt 
hos materialet. Engelsmännen skiljer sålunda på tre 
olika grader av finfördelning. Den lättast antänd- 
liga gruppen »tinder» (sv. fnoske) omfattar ma- 
terial med en specifik yta av mer än 20 cm?/gram. 
Gruppen därnäst benämnes »kindling» (sv. stickor) 
och avser material med en specifik yta av mellan 2 
och 20 em”/gram. Till den tredje gruppen, slutligen, 
vilken benämnts »bulk fuel» (sv. ung. grovt bränsle) 
har hänförts material, vars specifika yta är mindre 
än 2 cm?/gram. Våra brännbara byggnadsmaterial 
torde i regel tillhöra någon av de båda sistnämnda 
grupperna. Vissa isoleringsmaterial, t. ex. wellit och 
de porösa träfiberplattorna, måste emellertid inordnas 
i »fndske»-klassen. 

En mycket betydelsefull faktor, som inte far glom- 
mas, nar man har att bedöma ett brännbart bygg- 
nadsmaterials brandfarlighet, ar dess placering i 
byggnadskonstruktionen. Som framgick av exemplet 
med den brinnande kontorsbyggnaden nyss, fick den 
ursprungliga rumsbranden valdsam fart med genom- 
brott till angransande utrymmen forst nar den brann- 
bara takbekladnaden fattade eld. Nar den haftiga an- 
tändningen av taket kom, hade inte en enda låga nått 
takytan. Det var i stället den successiva anhopningen 
av heta förbränningsgaser i taket, som till slut höjde 
temperaturen i akustikplattornas ytskikt till antänd- 
ningstemperatur. Det är därmed klart att det är be- 
skaffenheten hos tak- och wväggytor, som i första 
hand blir avgörande för rumsbrandens utveckling. 
Brännbara byggnadsmaterial placerade inne i en 
vägg- eller takkonstruktion har sålunda icke samma 
tendens att i ett första skede av rumsbranden med- 
verka till den snabba övertändningen. Den hårda 
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Temperaturkurvor erhållna vid brandférsék utförda av Wallboardindustri- 
ens Centrallaboratorium och liknande det som visas pa nedanstående bild. 
Kurva A anger temperaturen i takmitt i provbyggnad med impregnerade 
plattor, kurva B motsvarande temperatur i byggnad med oimpregnerade 
vägg- och takplattor. Observera den häftiga stigningen av kurva B vid ca 
300? C, då den explosionsartade övertändningen sker. 


Brandförsök på Brännkyrka brandstation. Prov»byggnaden» till vänster 
invändigt klädd med oimpregnerad porös träfiberplatta, den till höger 
medimpregnerad porös träfiberplatta. Standardbål av korslagda träpin- 
nar tändes samtidigt i de båda byggnaderna. När temeraturen uppe i taket 
efter nägra minuter natt de kritiska 300 a 350° C sker explosionsartad 
dvertandning i byggnaden med de oimpregnerade plattorna. Foto: Stock- 
holms brandkår. 


träfiberplattan på väggen är betydligt riskablare än 
den högporösa inne i väggen. 

I ett senare skede av en brand kan emellertid även 
det inne i byggnadskonstruktionerna befintliga 
brännbara materialet komma att medverka till bran- 
dens utveckling. Allteftersom temperaturen stiger 
inne i konstruktionen, genereras i allt häftigare tempo 
gaser, vilka till följd av det genom gasutvecklingen 
bildade trycket pressas ut genom springor och spric- 
kor i de omgivande skikten. Dessa gaser bli ganska 
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Tradérvars motstandsférmaga mot brand. Proven utförda med skivor av 
olika träslag och av varierande tjocklek. Skivorna direkt inmurade i prov- 
ningsväggen, varigenom inverkan av dörrspringor, lasanordningar och 
dylikt eliminerats. Den tid dörren förmår motstå brand är som synes direkt 
proportionell mot dörrtjockleken. Brandimpregnering förmår uppenbarligen 
icke öka dörrens motstandsfirmaga (brittisk undersökning 1951). 


snart lättantändliga och i hög grad brännbara. Det 
råder av naturliga skäl i regel ett kraftigt under- 
skott på syre på platsen för gasgenereringen och nå- 
gon antändning inne i konstruktionen blir det där- 
för sällan. I den mån gaserna tränger ut i det brin- 
nande rummet antändas de omedelbart och bidrager 
därmed till bildandet av stora mängder heta för- 
bränningsgaser. Men de genererade gaserna kan också 
taga andra vagar. De följer t. ex. haligheter inne i 
vagekonstruktionen och söker sig uppåt i byggnaden. 
En del av gaserna kanske letar sig in i byggnadens 
ventilationskanaler. Tillsammans med luft 1 lampliga 
proportioner bildar dessa »vagabonderande» gas- 
strömmar explosiva blandningar. Plötsligt sker an- 
tändning — genom en gnista eller på annat sätt — 
av den samlade gasen i en del av byggnaden, som 
kan ligga på stort avstånd från brandhärden. 

Risken för en effekt som den nu skildrade är större 
ju större den specifika ytan är hos det brännbara 
material, som utsättes för upphettning. Wellit, hög- 
porösa träfiberplattor av olika fabrikat, kutterspån, 
torvströ och sågspån ger i hög, ehuru varierande 
grad, upphov till sådan gasgenerering. Förhållandet 
har kunnat konstateras vid många eldsvådor. Med 
hänsyn till de skador, som kan vållas, är det själv- 
fallet angeläget att brännbar fyllning icke kommer till 
användning i onödan. Det var under senaste kriget 
icke möjligt att erhålla tillräckligt med masugnsslagg 
eller koksaska till bjälklagsfyllning. Man tillgrep då 
kutterspån, vilken emellertid för att göra det hela 
något mindre brandfarligt täcktes med ett tunt la- 
ger obrännbar fyllning. Fall har inträffat då vid 
brand kutterspånen i bjälklaget ovanför antänts via 
en rörgenomföring el. dyl. Till följd av den otillräck- 
liga syretillförseln har förbränningen blivit ofull- 
ständig med gasgenerering och i ett senare skede 
puffartad övertändning såsom följd. Nu kan man få 
billig obrannbar bjälklagsfyllning och då bör man 
avstå från den brännbara, i varje fall i de mera 
högklassiga bjälklagen. 

Bland de lättantändliga byggnadsmaterialen är 
träet det vanligaste. Det utnyttjas numera huvud- 
sakligen såsom beklädnadsmaterial å tak och väggar 
i form av bradpanel, kryssfaner eller trafiberplattor, 
for diverse inredningsdetaljer såsom fonster- och 
dorrsnickerier, socklar och lister samt till golv. Men 


alltjämt förekommer bärande konstruktioner av trä 
i form av väggar, golvbjälkar, takstolar, och i många 
fall ingår trä i ram-, båg och fackverkskonstruktio- 
ner för hallbyggnader o. dyl. med stora spännvidder. 
Det är emellertid betecknande för utvecklingen att 
alla dimensioner även på de bärande konstruktionerna 
tenderar att krympa. Detta är värt att påpeka. Den 
grova träkonstruktionen är nämligen ingen dålig 
konstruktion ur brandsynpunkt. Den brinner visser- 
ligen men det kolskikt, som bildas på ytan, fördröjer 
eldens vidare angrepp. Den numera av ekonomiska 
skäl starkt upplösta eller i varje fall med knapp mar- 
ginal dimensionerade träkonstruktionen har ingen- 
ting att ge på. Utvecklingen är densamma inom alla 
områden av byggnadsindustrien. Villornas väggar 
av plank ersätts av virkesbesparande regelkonstruk- 
tioner. Golvbjälkarna blir allt tunnare och ingår i 
vissa fall endast såsom liv i lådkonstruktioner, där 
de momentupptagande flänsarna utgöras av tunn 
kryssfaner el. dyl. Mot denna tendens är ingenting 
att göra; den betingas av en naturlig strävan att 
hålla byggnadskostnaderna nere. Men det kan som 
sagt vara skäl att observera förhållandet. Våra trä- 
byggnader och träinredningen i byggnaderna blir i 
allt större omfattning hänförliga till »fnoske»-klassen. 
Detta i sin tur betyder dels att brand lättare uppstår, 
dels att den sprider sig snabbare. De explosionsartade 
bränderna i våra träbyggnader kommer att bli allt 
vanligare. Möjligheterna att rädda människor — sär- 
skilt nattetid — blir mindre och brandskadorna blir 
större. Till en sådan utveckling bidrager givetvis 
också vissa av de moderna uppvärmningssystemen, 
vid vilka den förvärmda friskluften cirkulerar inne i 
bjälklag och väggar. 

På vissa håll i utlandet, t. ex. i England, vill man 
med hänsyn till brandsäkerheten ej acceptera de 
svenska träbyggnaderna. Att i fabriksgjorda trähus 
laborera med puts och liknande är föga tilltalande. 
Tanken ligger då nära till hands — den är förresten 
gammal — att söka behandla träet på något sätt, 
lämpligen redan vid tillverkningen av vägg- och tak- 
beklädnadsplattorna så att en viss grad av brand- 
trygghet hålles. Forskning på det området har på- 
gått under många år. Problemet är högaktuellt i vårt 
land just nu och inom wallboardindustrien göres in- 
tensiva ansträngningar för att få fram en svåran- 
tändlig träfiberplatta, som har kvar den mot brand 
obehandlades goda egenskaper i övrigt och som är 
konkurrenskraftig. 

Vid förbränning av ett cellulosahaltigt material 
kan två olika förbränningsförlopp särskiljas. För det 
första sker förbränning av de vid materialets ter- 
miska sönderdelning bildade brännbara flyktiga äm- 
nena, för det andra förbränning av de återstående 
"icke flyktiga ämnena. De förstnämnda brinner med 
kraftiga flammor, medan de sistnämnda, som till 
större delen består av kol, huvudsakligen glöder. När 
det gäller att behandla detta material så att det blir 
svårantändligt — obrännbart torde man knappast 
kunna få det — har man i regel att räkna med att 
tillgripa en substans för att dämpa flambranden, en 
annan för att minska glödbranden. 

Det idealiska flamdämpande ämnet skall inverka 
så på ett material av cellulosatyp (n. (CeH:005)) 


Den hårda träfiberplattan är praktiskt taget lika brandfarlig som den po- 
rösa. — Bilden visar en köksvägg i en villa, i vilken brand nattetid upp- 
stod i vardagsrummet. De heta brandgaserna spred sig snabbt till samtliga 
rum 1 villan och även det med hårda träfiberplattor klädda köket brann för 
fullt, när brandkåren tre minuter efter larm kom till platsen. Träfiber- 
plattorna blevo som synes helt bortbrända. Foto: Stockholms brandkår. 


att detta vid upphettning uteslutande sönderdelas i 
kol och vatten. Det glodskyddande ämnet skall för- 
hindra eller fördröja förbränningen av den uppkomna 
kolsubstansen. En god skildring av hithörande pro- 
blem har lämnats i ett nyligen utgivet meddelande 
från Wallboardindustriens Centrallaboratorium. Här 
skall dessa frågor inte närmare behandlas utan jag 
nöjer mig med att konstatera att träindustriens män 
kommit en bra bit på väg. Man vågar hoppas på ett 
praktiskt användbart resultat. 

Metoden att tillföra ämnen, vilka vid upphettning 
på ett eller annat sätt försvåra förbränningen, är 
emellertid ej den enda, som praktiseras. En annan 
metod går ut på att belägga ytan av det brännbara 
materialet med ett obrännbart, värmeisolerande skikt, 
vilket har till uppgift att fördröja upphettning av 
och därmed gasgenerering från det brännbara mate- 
rialet. Till denna sistnämnda typ av eldskyddsbe- 
handling torde man få hänföra bl. a. en på senare 
tid även i Sverige introducerad färg av amerikansk 
tillverkning, vilken har egenskapen att vid en tem- 
peratur av ca 100? C förvandlas till ett många 
gånger tjockare skikt än det ursprungliga, ett skikt, 
som har karaktären av ett blåsfyllt slagg med god 
värmeisoleringsförmåga. I princip är denna senare 
metod med det skyddande ytskiktet ingenting annat 
än en första antydan till den flamskyddande resp. 
brandhärdiga beklädnaden. Personligen tror jag mest 
på den först skildrade metoden. 

För att mäta graden av antändlighet hos bränn- 
bara material tillämpar provningsanstalterna i vårt 
land och i utlandet speciella provningsmetoder. Hos 
oss har man vid denna »gryende-brandprovning» hit- 
tills använt sig av en 80 cm hög, 30 cm bred och 5 
cm vid trumma med väggar av det material, som 
skall provas. Brand startas medelst en gasbrännare i 
trummans nedre del. Det har på senare tid ifråga- 
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satts, huruvida den använda metoden verkligen ger 
de upplysningar man önskar. Ny apparatur utförd ef- 
ter amerikanska förebilder håller för närvarande på 
att utexperimenteras. 

Förutom trä och sådan produkter av trä som 
kryssfaner och träfiberplattor finns det en hel del 
andra brännbara byggnadsmaterial. Den lättantänd- 
liga welliten har nämnts. Papp och papper förekom- 
mer i många former, de flesta lättantändliga. Vissa 
takpappsorter, belagda med ett mineralskikt, kan åt- 
minstone då de är nya vara svårantändliga. Alltef- 
tersom åren gå och mineralskiktet regnar bort, torde 
det bli sämre beställt med svårantändligheten. När 
det gäller takpapp har underlagets beskaffenhet en 
viss betydelse ur brandsynpunkt. Mot takpapp klist- 
rad direkt på takplattor av lättbetong finnes ingen- 
ting att erinra. Den konstruktionen har emellertid 
ur andra synpunkter visat sig mindre lyckad. För 
att råda bot härpå och giva vattenångan möjlighet 
att taga sig igenom plattan, har man ovanpå lätt- 
betongtaket placerat ett trätak och mellan de båda 
taken anordnat ett ventilerat utrymme. På trätaket 
har man anbragt takpappen. Den konstruktionen är 
inte så rolig ur branskyddssynpunkt. För det första 
har man högst väsentligt ökat risken för att takpap- 
pen skall antändas, t. ex. av gnistor från en skorsten. 
För det andra har man tillfört byggnaden en stor 
mängd brännbart material — det kan vara fråga om 
mycket stora takytor. För det tredje har man ge- 
nom ventilationen av takmellanrummet sörjt för att 
syre inte kommer att saknas vid eventuell brand. För 
det fjärde blir det ventilerade mellanrummet gärna 
slutstation för diverse kringflygande lätt brännbara 
partiklar såsom löv, barr och damm av allehanda 
slag. En vacker dag tar sig en gnista in samma väg. 
En brand i ett sådant trayttertak ovanpå ett lättbe- 
tongtak kanske inte utgör någon allvarligare hot 
mot den byggnad, på vilken taket är placerat. Hotet 
mot grannbyggnaderna kan emellertid bli desto svå- 
rare. Byter man ut pappen mot plåt minskas hotet 
mot grannbyggnaderna i hög grad. Men då är frågan 
den hur det vid brand i träyttertaket kommer att gå 
med lättbetongtaket, som i det fallet antagligen får 
känna på en betydligt kraftigare upphettning under 
väsentligt längre tid. 


Järnbalkarnas skydd mot hettan — det täckande betongskiktet — var i 
denna byggnad icke tillfredställande. 


5 8 Byggmästaren 1952, B3 


Ett material av visst intresse ur brandsynpunkt ar 
trdullsplattan, som tillverkas av traull med cement 
som bindemedel. Traullsplattan ar brannbar men 
svarantandlig. Den användes oftast såsom under- 
lag for puts. Det intressanta — eller kanske snarare 
bekymmersamma — med detta material ar, att brand 
kan startas i plattan, exempelvis genom lokal upp- 
hettning av putsskiktet med en svetslaga el. dyl., och 
sedan sprida sig langa vagar i traullsplattan, som 
tack vare sin öppna konstruktion innehåller tillrack- 
ligt med luft för att underhålla förbränningen. 

Vanlig linoleum och gummigolv är lättantändliga. 
Det är självfallet önskvärt att graden av lättantänd- 
lighet är så låg som möjligt. Ännu viktigare är dock 
att den genom upphettning genererade gasmängden 
blir den minsta möjliga. Statens Provningsanstalt 
har nyligen iordningställt en ugn för jämförande 
provning av olika golvbeläggningsmaterial. Vid be- 
dömningen av sådana material får man hålla i min- 
net att dessa alltid kommer att vara placerade på den 
ur brandsynpunkt minst farliga platsen i byggnaden, 
nämligen på golvet, där temperaturen vid en brand 
är lägst. Man har sålunda ej anledning att ha lika 
stora krav på en golvbeläggnings svårantändlighet 
som på en vägg- eller takbeklädnads. Därmed är ej 
sagt att golvbeläggningen får vara rena krutet. Men 
blir den inte lättantändligare än ett vanligt trägolv, 
bör man i de flesta fall kunna acceptera den. 

Plastprodukterna har också börjat användas av 
husbyggarna. Vägg- och golvplattor av plast tillver- 
kas. Andra inredningsdetaljer — gissar jag — är på 
väg. Om plasten, som omfattar ett stort antal äm- 
nen av högst varierande sammansättning, — det enda 
dessa ämnen har gemensamt är att de genom upp- 
värmning eller genom att utsättas för tryck eller ge- 
nom båda dessa behandlingar samtidigt kunna for- 
mas — är att säga, att den i regel är brännbar, of- 
tast ganska ovilligt, men att den kan vara lättan- 
tändlig. Eftersom till plastgruppen också räknas så- 
dana ämnen som celluloid torde lättantändligheten 
inte av någon sättas ifråga. Den senare typen av 
plaster kan naturligtvis inte accepteras inom bygg- 
nadsmaterialbranschen. Man var bland brandfolk 
till att börja med en smula ängslig att vissa plast- 
produkter vid brand skulle komma att utveckla gif- 
tiga gaser. Den risken föreligger kanske, men några 
faktiska uppgifter som bekräftar farhågorna har jag 
inte träffat på. 


Obrännbara byggnadsmaterial 


Vi lämnar därmed de brännbara byggnadsmateria- 
len och skall ägna oss åt de icke brännbara. 

Det oskyddade stålet är ett ur brandskyddssyn- 
punkt dåligt konstruktionsmaterial, som endast kan 
accepteras i byggnader utförda helt i obrännbart ma- 
terial och med en brandbelastning praktiskt taget 
= 0. Mekaniska verkstäder och förrådsbyggnader 
för t. ex. järn- och metallvaror skulle sålunda kunna 
ha stomme av oskyddat järn under förutsättning att 
väggar och tak är utförda av tegel, lättbetong, be- 
tong eller i vissa fall plåt, asbestcement eller dylikt. 

Normal brandtemperatur i en byggnad är 700 a 
1000° C. Byggnadsstalets hållfasthet undergar inga 
nämnvärda förändringar upp till ca 300° C. Vid 


500° C har hållfastheten sjunkit till ungefär hälften 
och vid ca 700° C har den nedgått till noll. Konstruk- 
tioner med full last och dimensionerade för de nor- 
malt tillåtna påkänningarna är sålunda redan vid 
500° C på gränsen till kollaps. Stålets goda värme- 
ledningsförmåga och de klena dimensionerna göra att 
den oskyddade jarnkonstruktionen ofta på ett myc- 
ket tidigt skede av en brand störtar samman. 

En annan otrevlig egenskap hos stålet är dess 
höga utvidgningskoefficient. En 10 m lång stål- 
balk, som upphettas till 500° C, förlänges icke mindre 
än 6 cm. Denna stålets egenskap har vid många elds- 
vådor vållat att tegel- och betongkonstruktioner stör- 
tas omkull. Ett av de mera bekanta exemplen är bran- 
den i Svanströms lager vid Herkulesgatan år 1929, 
då den relativt nyuppförda pelardäckskonstruktionen 
i betong till stor del förstördes därigenom att entre- 
solbjälklagen av oskyddat järn skjuvade av de grova 
betongpelarna. 

Det är förklarligt om konstruktören av hallar med 
stora spännvidder — buss- och spårvagnshallar, han- 
garer, utställningslokaler m. m. — känner viss svag- 
het för det oskyddade järnet. Det är lika förklarligt 
om brandteknikern, som praktiskt lärt känna stålets 
svaghet, önskar få stålkonstruktionerna skyddade ge- 
nom exempelvis kringgjutning med betong. Men be- 
tongen ökar vikten och därmed dimensionerna och 
kostnaderna. Själva kringgjutningen är dessutom en 
besvärlig och kostsam historia. Det är därför rätt 
naturligt att man sökt sig fram även på andra vä- 
gar. I vissa fall har vattensprinkling blivit lös- 
ningen. En annan väg har varit att tillgripa ett lät- 
tare skyddsöverdrag an betongen, ett skyddsoverdrag, 
som därtill kunnat appliceras på ett behändigt sätt. 
I Amerika och England har man sedan flera år till- 
baka använt vermikulitputs och sprutasbestputs. 

Vermikuliten erhålles genom upphettning av en 
speciell, vattenhaltig glimmersort, vilken vid vatt- 
nets avgång starkt utvidgas. Den utomordentligt 
lätta, expanderande glimmern användes istället för 
sand i gips- eller cementbruk. Vermikuliten torde 
inom kort komma att vara tillgänglig på den svenska 
marknaden. 

Sprutasbest har i begränsad omfattning använts i 
vårt land sedan något to-tal år tillbaka. Dock knap- 
past med hänsyn till sina brandskyddande utan när- 
mast på grund av sina akustiska egenskaper. 

Det torde ej dröja alltför länge innan man — ef- 
ter klassning av de båda materialen hos Statens 
Provningsanstalt — också i vårt land skall ha fått 
dessa nya ur många synpunkter tilltalande möjlig- 
heter att brandskydda järnkonstruktioner. Och na- 
turligtvis också andra slag av byggnadskonstruktio- 
ner. 

Den brandtekniska klassindelningen omfattar som 
bekant fem olika brandtekniska klasser: 

Brandsäker klass A—8, brandprovningstid 8 timmar 


> > A—4, > AS 
> > A—2, > 2 > 
Brandhardig » B—1, > I >» 
Flamskyddad » C—!/s, » 1/5 »> 


Det bör observeras att var klassindelning avser 
byggnadskonstruktionen, sålunda ej materialet, ej 
heller byggnaden. Samma system tillämpas i exem- 


Vermikulit och sprutasbest, lätta putsmaterial på väg, öka våra möjligheter 
att åstadkomma brandsäkra takkonstruktioner i flyghangarer samt i idrotts- 
och utställningshallar med stora spännvidder. — Bilden visar inklädning 
av järnkonstruktion med sprutasbest. 


pelvis USA och England. I Finland har man jäm- 
sides med byggnadsdelen också klassificerat byggna- 
den. 

Jag vet inte om man skall beskylla lagstiftarna, 
byggnadsmyndigheterna eller brandmyndigheterna 
för att den förnuftiga tanke, som ligger bakom den 
brandtekniska klassindelningen, i mångt och mycket 
har forfuskats. Lagen, som i olika sammanhang krä- 
ver brandsäkert byggnadssätt, definierar begreppet 
brandsaker byggnadsdel såsom en »byggnadsdel, som 
vid brand och därunder förekommande vattenbesprut- 
ning har betryggande hållfasthet och åtminstone 
samma motståndsförmåga som vägg av bränt mur- 
tegel av för olika ändamål erforderlig tjocklek, dock 
minst 10 cm, och som vilar på underbyggnad av ur 
brandskyddssynpunkt likvärdig beskaffenhet». Den 
10 cm tjocka tegelväggen tillhör klass A 2. En följd 
av definitionen, mot vars formulering juridiskt in- 
tet torde vara att erinra, har blivit att byggnadsde- 
lar sällan får högre motståndsförmåga mot brand 
an vad som svarar mot klass A 2. Klasserna A 4 
och A 8, som i en hel del fall skulle vara berattigade 
— jag tanker på magasins- och lagerbyggnader med 
stor brandbelastning — ar i praktiken ganska obe- 
fintliga. Detta ar att beklaga. Den makt over tan- 
ken, som begreppet »murtegel av for olika andamal 
erforderlig tjocklek, dock minst 10 cm» fatt, har 
medfört att manga for en byggnads bestånd vitala 
konstruktionsdetaljer blir brandtekniskt underdimen- 
sionerade. Ett enda exempel: I en 3-vaningars be- 
tongbyggnad skulle en tappningslokal for eldfarlig 
olja anordnas i bottenvåningen. Inom tappningslo- 
kalen fanns en rad smäckra betongpelare med täck- 
skikt enligt klass A 2 — dvs. 3 cm — vilka upp- 
bar byggnadens centrala partier. Man hade anled- 
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ning räkna med att en brand i tappningslokalen 
kunde bli svårsläckt och mycket långvarig. Förstör- 
des de smäckra pelarna skulle hela byggnaden störta 
samman. En från brandmyndighetens sida påfordrad 
förstärkning av pelarkonstruktionen — det gällde 
närmast en ökning av täckskiktets tjocklek — med- 
förde ytterst obetydliga merkostnader men ökade 
hela byggnadens motståndsförmåga mot brand till 
det dubbla. Det är tyvärr sällan sådana ingripanden 
sker. Man nöjer sig oftast med att konstatera att la- 
gens minimikrav på brandsäkerhet är uppfyllda. 

Betong och cementbruk kan i regel upphettas till 
ca 400? C utan att förlora nämnvärt i hållfasthet. 
Drives upphettningen så långt som till 600? C för- 
störes betongen liksom cementbruket fullständigt. Ff- 
tersom brandtemperaturen normalt ligger en god bit 
över 600° C innebär detta, att en för brand utsatt 
betongkonstruktion så småningom förstöres helt ige- 
nom. Till följd av betongens relativt dåliga värme- 
ledningsförmåga fortskrider denna förstörelse från 
ytan inåt ganska långsamt. En bidragande orsak är 
betongens vattenhalt. Och även gammal betong hål- 
ler vatten. En del av värmen tages i anspråk för 
vattnets ångbildning. När temperaturen inne i be- 
tongkonstruktionen stigit till ca 100° C upphör steg- 
ringen under en kortare eller längre tidsperiod. För- 
dröjningen kan röra sig omkring någon timme. 
Dvs. tack vare vattenhalten ökas den tid, under 
vilken konstruktionen kan uthärda brandpåverkan 
med motsvarande tidsbelopp. 

En skildring av den armerade betongkonstruktio- 
nens motståndsförmåga mot brand och av de möj- 
ligheter, som finnes att genom val av lämplig stål- 
kvalitet, förankringsmetod och betongsammansatt- 
ning öka brandsäkerheten, har lämnats av professor 
C. Forssell i Brandskydd nr 10 och 11, 1950. 

I armerade betongkonstruktioner placeras arme- 
ringsjarnen av hallfasthetstekniska skal i regel sa 
nara betongens yta som mojligt. Det ar fullt forklar- 
ligt om man soker halla nere dimensionerna pa detta 
skikt. A andra sidan ar det just detta skikt, som är 
den armerade konstruktionens enda skydd mot snabb 
forstorelse genom brand. 

Byggnadsstadgan foreskriver att byggnader hogre 
an två våningar skall ha brandsäkra kallar- och 
vindsbjalklag och att byggnader högre an fyra va- 
ningar skall ha samtliga bjalklag brandsakra. Av den 
av Statens Provningsanstalt utgivna förteckningen 
over brandprovade konstruktioner framgår att ett 
betongbjalklag for att uppfylla de lägsta fordring- 
arna pa brandsäkerhet, sålunda enligt klass A 2, 
skall ha ett täckskikt av minst 20 mm. De statliga 
cement- och betongbestämmelserna föreskriver för 
vanliga bostads- och kontorshus en minsta tjocklek 
a tackskiktet i en betongplatta av 10 mm. För bygg- 
nader, där speciellt god brandsäkerhet fordras »be- 
stämmes erforderlig tjocklek av det täckande betong- 
skiktet med hänsyn härtill». Bristen på överensstäm- 
melse mellan de olika statliga bestämmelserna är 
beklaglig och rättelse bör ske med det snaraste. Jag 
tror därvid inte att man skall behöva bygga våra 
vanliga bostads- och kontorshus med högre grad av 
motståndsförmåga mot brand än vad de redan har. 
I enlighet med den gällande brandtekniska klassin- 
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delningen är bjälklag med 10 mm tacktskikt brand- | 
härdiga (klass B—1) och med hänsyn till den nor- 
malt låga brandbelastningen i sådana hus bor det 
räcka. Vad man har att göra ar att for sådana bygg- | 
nader antingen ändra byggnadsstadgans krav pa 
brandsäkerhet till brandhardighet eller — vilket san- | 
nolikt är enklare — göra om den brandtekniska klass- 
indelningen. Respekten för täckskiktets betydelse ur | 
brandskyddssynpunkt är på de flesta håll — bland | 
konstruktörer, byggherrar och myndigheter — ringa | 
eller obefintlig. Man ger åt industri- och lagerbygg- | 
naden, trots den mångfalt högre brandbelastningen, 
samma grad av motstandsformaga mot brand som | 
åt bostads- och kontorshuset. Detta ar ingen god | 
tingens ordning. Vara bestämmelser böra vara sa _ 
utformade, att en av variationer i brandbelastningen | 
betingad klar differentiering av byggnadskonstruktio- 
nens motståndsförmåga mot brand erhålles. Ett sa- | 
dant krav måste anses överensstämma med en sund 
ekonomisk uppfattning. En konstruktör utgår alltid 
från vissa belastningsantaganden. Han tar hänsyn 
till nyttig last, egenvikt, vindtryck, jordtryck osv. 
Det var enligt min uppfattning ett psykologiskt miss- 
grepp att ej med den svenska brandtekniska nomen- , 
klaturen införliva amerikanarnas och engelsmännens 
»fire load> — brandbelastning. 

Man har på senare tid vid eldsvådor och i brand- 
laboratorier ställts inför skadegörelse på betong ge- 
nom brand, som synes vara direkt avhängig av fram- 
atskridandet på betongteknikens område. Detta later | 
kanske egendomligt. Men faktum ar att den moderna, | 
utomordentligt tata, vibrerade betongen vid upp- 
hettning har erhållit defekter, som den hallfasthets- — 
tekniskt sämre, mindre tata betongen undgått. Yt- © 
skikten har på tidigt stadium av upphettningen i stor | 
utsträckning sprängts loss och armeringen har blott- 
lagts. Fenomenet har ännu ej tillräckligt penetrerats. 
Här finns plats för forskning. Det synes emellertid 
som om betongens täthet skulle förhindra vatten- 
ångans avgivande med explosionsartad sönderspräng- 
ning som följd. Samma effekt har vid danska un- 
dersökningar kunnat påvisas vid användning av 
kvarsittande pelarformar av tätt material, t. ex. 
asbestcement eller plåt. 

Besläktade med den vanliga betongen är de olika 
slagen av lättbetong. Bland dessa urskiljer man två 
huvudtyper: en typ i vilken det vanliga grus- och 
stenmaterialet ersatts med ett lättare material samt 
en typ, där man på ett eller annat sätt infört gasblå- 
sor i massan, varigenom hög porositet och därmed 
låg volymvikt erhållits. Lättbetongen påverkas på i 
princip samma sätt som den vanliga betongen vid 
brand. Speciellt lättbetongsorter tillhörande den sist- 
nämnda huvudtypen — t. ex. gasbetong och siporex 
— synes dock att döma av erfarenhet från eldsvådor 
ha sämre motståndsförmåga än den vanliga betongen. 

»Murtegel är ur brandskyddssynpunkt ett mycket 
gott byggnadsmaterial. Särskilt gäller detta de 
tyngre tegelsorterna> konstateras i Svenska Tarif- 
föreningens meddelande nr 31/1949, vilket innehåller 
en förträfflig sammanställning av i marknaden fö- 
rekommande byggnadsmaterial jämte dessas brand- 
tekniska egenskaper. En 23 cm tjock vägg av tungt, 
lätt eller högporöst tegel är godkänd som brandsä- 


ker klass A 8 och utgör en fullgod brandmur i en- 
lighet med byggnadsstadgans fordringar. Hur hål- 
tegelväggarna förhåller sig vet man f. n. ej, då inga 
provningar utförts. TR 

Till skorstenskonstruktioner har man inte mycket 
annat än massivt tegel att välja på; andra material 
ha prövats men befunnits olämpliga. Skorstensproble- 
met har tämligen nyligen behandlats i Teknisk Tid- 
skrift (nr 13/1950) och jag har knappast anledning att 
nu tränga djupare in i den frågan. Det är emellertid 
några saker, som jag skulle vilja påpeka. För det 
första: Sotelden är den belastning för vilken skor- 
stenen skall beräknas. Sotelden är en hård belastning 
med temperaturer på 1000 a 1300° C. For det 
andra: Skorstenen måste givas rorelsemdjligheter. 
Ga garna langre an vad anvisningarna till byggnads- 
stadgan anger nar det gäller skorstenar med ror- 
ligt foder! Enligt anvisningarna kan byggnadsnämnd 
foreskriva att skorsten fran varmepanna med tre 
eller flera våningar ovan pannrummet skall förses 
med inre foder. Det är säkert ekonomi att utföra 
skorstenen konstruktivt riktigt, dvs. med foder, 
"också i tvåvåningshuset. För det tredje: Varje rök- 
kanal måste förses med sotluckor för att sotet skall 


Dörrkonstruktioner med glesa lameller eller på annat sätt åstadkomna hål- 
rum brinna i regel snabbt igenom och äro icke lämpliga ex. vis såsom lägen- 
hetsdörrar mot mörka trapphus. Foto: Stockholms brandkar. 


kunna undanskaffas. Sotluckan är en del av skor- 
stensväggen och kan därmed komma att utsättas 
för höga temperaturer. Material- och konstruktions- 
val bör bli därefter: branddörrekonstruktion med 
dubbel plåt och kiselgurfyllning eller motsvarande 
för större luckor och gjutjärn för mindre. Sotluckor 
av aluminium — som smälter vid 600° C — bör 
självfallet icke accepteras. Jag gör detta påpekande 
därför att jag vet att sot- och rensluckor av alu- 
minium förekommer i marknaden. 


Branddörrar 


I författningarna talas på olika ställen om brand- 
härdiga dörrar. Sådana dörrar skall för att fylla 
kravet på brandhärdighet tåla I timmes brandprov- 


ning. När Statens Provningsanstalt för ett par år se- 
dan satte igång en undersökning av motståndsför- 
mågan mot brand hos de i marknaden förekommande 
branddörrarna, visade det sig, att dessa endast i un- 
dantagsfall kunde godkännas såsom brandhärdiga. 
Följden av undersökningarna blev att en fullgod 
branddörrskonstruktion kunde utarbetas inom Prov- 
ningsanstalten. Denna dörrkonstruktion, som är obe- 
tydligt dyrare än den i marknaden alltjämt förekom- 
mande men såsom brandhärdig ej godtagbara, till- 
verkas av ett flertal dörrfabrikanter. Tillverkningen 
kontrolleras av Provningsanstalten och dörrarna 
förses med godkanningsmarke. I sådana fall, då 
dörröppning enligt författning eller direktiv av bygg- 
nadsnämnd skall förses med brandhärdig dörr, är 
det angeläget att endast den godkända dörrtypen 
kommer till användning. Sektioneringen blir i an- 
nat fall illusorisk. 


De mörka trapphusens rökventilation 


S. k. mörka trapphus måste ur rökventilationssyn- 
punkt förses med röklucka. Då dessa rökluckor vid 
företagen kontroll visat sig mindre funktionssäkra, 
må det vara på sin plats att här nämna något om 
dem. Ett trapphus, som saknar fönster — sådana 
trapphus vill man inte gärna vara med om, när det 
gäller industrier — måste på något sätt kunna be- 
frias från rök och brandgaser i händelse av att brand 
i källaren eller någon av lägenheterna bryter ige- 
nom dörren mot trapphuset. Rökventilation åstad- 
kommes medelst en från bottenplanet öppningsbar 
lucka placerad i trapphusets övre del. Samtidigt 
som luckan öppnas, öppnar man ytterdörren till trapp- 
huset i bottenplanet, varvid god utsugning erhålles. 
Luckans area skall vara minst I m?. Luckan place- 
ras 1 ett från vinden brandsäkert avskilt schakt, som 
mynnar i det fria ovan taknock. Schaktet täckes med 
en huv och Juften från trapphuset får strömma 
ut genom vertikala öppningar i schaktets sidor. Öpp- 
ningarna, som skall vara till antalet 2 eller 4 och 
motstående, skall ha en sammanlagd yta av minst 
1 m?. De fel, som kunnat konstateras på i bruk va- 
rande rökluckor är huvudsakligen följande: 

1) Luckan fastrostad eller fastmalad. 

2) Wiren har brustit eller fastnat i någon av bryt- 
skivorna. 

3) Luckan felhängd; mäste hivas upp i stället för 
att öppna sig av sin egen tyngd. 

4) Luckan spärrar i öppet läge ingången till vin- 
den. 

5) Luckan kan, då den öppnas, skada personer, som 
befinner sig å översta trapplanet. 

6) Utloppet från schaktet felarrangerat, varigenom 
röken vid viss vindriktning kan komma att pres- 
sas ned i trapphuset. 

Stockholms brandkår har för någon tid sedan rik- 
tat byggnadsnämndens uppmärksamhet på de de- 
fekta rökluckorna och anhållit att nämnden ville 
utfärda nya direktiv beträffande dessas utförande. 
Så mycket är emellertid säkert att rökluckorna re- 
gelbundet måste provas, om man skall kunna lita på 
att de skall fungera den dag de behövs. 
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V entilationsanläggningar 

Ventilationsanläggningar representerar en art av 
byggnadskonstruktioner, som ur eldspridningssyn- 
punkt är värda allt beaktande. Principen för venti- 
lationsanläggningen är ju att med hjälp av vitt för- 
grenade kanalsystem från byggnadens alla celler bort- 
föra skämd luft och till desamma föra friskluft. Dessa 
kanalsystem kan, om det vill sig illa, brandtekniskt 
sett göra byggnaden till en enda cell och sätta den 
mest omsorgsfulla (och dyrbara) brandsektionering 
ur spel. Med andra ord: via ventilationssystemet 
kan heta eller ofullständigt förbrända brandgaser 
spridas från det brinnande rummet till byggnadens 
alla delar. Jag erinrar om exemplet med det brin- 
nande kontorshuset. Riskerna för brands spridning 
via ventilationssystemen har — jag tänker närmast 
pa industrierna — pa sätt och vis ökat under se- 
nare ar. I aldre anlaggningar fick 1 regel den for- 
brukade luften lamna byggnaden via utblasningsflak- 
tarna. Inblasning av forvarmd friskluft skedde va- 
nings- eller sektionsvis. Om endast utsugningskana- 
lerna var utforda i brandhardig eller brandsaker kon- 
struktion, var risken for brandspridning tamligen 
ringa. Numera anser man sig med hansyn till var- 
meekonomien tvingad att battre hushalla med den 
uppvarmda luften. En del av denna fores tillbaka sa- 
som returluft till de lokaler, varifran den kommit. 
Ibland fores denna »sparade» varmluft till andra lo- 
kaler inom byggnaden. Det ar ofrånkomligt att 
brandspridningsrisken med sådana system vasent- 
ligt ökar. De som planerar en industrianlaggnings 
ventilationssystem har stort ansvar ur brandskydds- 
synpunkt. Forhallandet ar desto allvarligare som 
andringar i ventilationsanordningarna da och da ge- 
nomfores utan att detta kommer till myndigheternas 
kannedom. En industri, som idag ar perfekt ur 
brandsektioneringssynpunkt, kan om ett halvar vara 
fullstandigt uppriven. 

Vad har man da for mojligheter att minska ris- 
kerna? Skall man avsta fran de varmeekonomiska 
fordelar, som nu kan vinnas? Nej, visst inte. Men 
man skall planera med förstånd. Man skall göra klart 
för sig vilka risker man har att räkna med. Man 
skall utgå ifrån att heta gaser, ofta oförbrända, lätt 
kan transporteras genom ventilationskanalerna. Man 
skall välja materialet i kanalerna med hänsyn här- 
till. Man skall se upp när man för en kanal genom 
en vägg eller ett bjälklag. Man skall använda brand- 
spjäll och automatiska kontroll- eller manöverorgan 
med urskillning och stor sparsamhet. Sådana ting 
fungerar nämligen ej så alldeles säkert när man be- 
höver dem. Man skall bygga sina fläktkamrar med 
tanke på att det skall kunna brinna i dem utan fara 
för omgivningen. Inspektionsluckorna skall exem- 
pelvis vara utförda såsom brandhärdiga dörrar, ej 
som nu ofta sker, av enkel plåt. Utsugningen från 
lokaler, där antändbara eller explosiva gaser eller 
ångor bildas, skall man inte sammanföra med annan 
ventilation. På utsugningen från träbearbetningsma- 
skiner skall man inte ansluta utsugningen från smär- 
gelskivor och liknande gnistbildande apparater. Förr 
eller senare blir det då brand i cyklonerna. Om in- 
blåsning av friskluft sker genom perforerat under- 
tak, skall detta vara obrännbart. 
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Jag skulle vilja avsluta detta avsnitt med en önskan 
att ventilationskonstruktörerna kunde bli en liten 
smula mera brandskyddssinnade. 


Denna exposé är långt ifrån uttömmande. Endast 
ett fåtal byggnadsmaterial och några få konstruktio- 
ner har berörts. Jag har emellertid huvudsakligen 
uppehållit mig vid sådana. problem, som jag av er- 
farenhet vet brukar vålla svårigheter eller leda till 
diskussion. 
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HUR BEDÖMER VI VÅRA LÄGENHETERS BOSTADSVÄRDE? 


Den 26 januari 1952 framlade den finske arkitekten Per-Olof Jarle en avhandling »Till frågan om bedöm- 
ning av hyreslägenheternas värde», till offentlig granskning vid Tekniska Högskolan i Helsingfors. Opponenter 
voro professor Ole Gripenberg och arkitekt SAR Gustaf Lettström. Den senare diskuterar här nedan några av de 


i avhandlingen berörda frågorna. 


I forna dagar producerade människorna själva den bo- 
stad de behövde, och denna blev sålunda ett direkt uttryck 
för byggherrarnas intentioner och önskemål, liksom ännu 
i dag är fallet vid egnahemsbyggandet. Vid produktionen 
av moderna hyreshusbostäder har de presumtiva hyres- 
gästerna föga eller intet att säga till om. Bostaden har 
blivit en marknadsvara och är inte längre ett uttryck för 
människornas behov och resurser. Denna marknadsvara 
producerades till en början av en spekulativ, i vinstsyfte 
bedriven privat produktionsform. Men så kom det andra 
världskriget med hyresregleringen och de enormt steg- 
rade byggnadskostnaderna och det allmänna övertog an- 
svaret för bostadsproduktionen. 

Behovet av en ökad marknadskunskap har därför allt- 
mer gjort sig gällande. De för bostadspolitiken ansvariga, 
de kommunala bostadsorganen, arkitekter och stadsplane- 
rare måste på bästa sätt söka tillgodose den anonyme kon- 
sumentens behov med beaktande av hans ekonomiska re- 
surser. Man har satt sig in i många hyres-, räntabilitets- 
och kostnadsproblem, gjort bostadsvaneundersökningar 
och enkäter. Men vi vet ännu inte hur vi objektivt skall 
bedöma de lägenheters bostadsvärde som i dag produceras. 
Behovet av ett allmänt godtagbart värderingssystem har 
länge gjort sig påmint, men de försök, såväl svenska som 
utländska som hittills gjorts har varit mycket trevande 
och ofullständiga. Nu har man emellertid i Finland kom- 
mit med ett intressant bidrag till belysandet av detta 
problemkomplex, Arkitekten Per-Olof Jarle har för tek- 
nologie doktorsgrads vinnande framlagt en avhandling 
med titeln: »Till frågan om bedömning av hyreslägen- 
heternas värde». Själv betonar han i förordet att under- 
sökningen endast bör fattas som ett diskussionsinlägg. I 
så fall är det fråga om ett intressant och värdefullt så- 
dant. Man kan säkerligen välja många vägar om man 
vill upprätta ett användbart bedömningssystem. Jarle har 
gått sin egen väg, som han hittills är ensam om. Han har 
försökt sig på att registrera de mänskliga behovens de- 
rivat: valhandligarna avseende hyreslägenheter. 

När moderna lägenheter tillskapas bör deras bostads- 
värde enligt Jarle vara det högsta möjliga i förhållande 
till de kontinuerliga ansträngningar, som fordras för att 
de skall ge den avsedda nyttan. Detta bostadsvärde kan 
uttryckas som ett bråk där värdet står i täljaren och om- 
kostnaderna i nämnaren. De relativa hyror som på en 
fri och i jämnviktstillstånd varande hyresmarknad betalas 
för kommensurabla lägenheter har sålunda betraktats som 
indikatorer på allmänhetens värdesättning av ifrågava- 
rande objekt. 

Jarle har studerat ett stort antal hyreslägenheter i Hel- 
singfors, uppförda åren 1936 till 1939, under en period 
med för staden normal ledighetsprocent. Hans undersök- 
ning har fått karaktären av ett försök att utpröva i vilken 
mån en komparativ analys av lägenhetshyror kan ge ut- 
gångspunkt för upprättandet av ett system för värdering 
av lägenheter. Jarle anser att bytesvärdet, ej det rent 
subjektiva bruksvärdet, skulle kunna bilda huvudstommen 
i ett bedömningssystem, där funktionsstudier och enkäter 
klarlade mera underordnade detaljer. 

Metoden går i korthet ut på att samtliga undersökta 
lägenheter uppdelas i grupper och att de genomsnittliga 
lägenhetshyrorna i de skilda grupperna granskas mot olik- 
heterna grupperna emellan beträffande lägenheternas ut- 
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formning. På detta sätt har det varit möjligt att få en 
viss uppfattning beträffande allmänhetens värdesättning 
av den divergerande egenskapen hos lägenheterna. Me- 
todens styrka ligger framförallt i att den kan ge en god 
uppfattning om de värdefaktorer som har den största vik- 
ten medan dess svaghet ligger i svårigheten att utröna 
värdesättningen av smådelarna. 

I sitt inledningsanförande, lectio, hade Jarle gått ett 
steg vidare och jämfört värdefaktorerna med motsvarande 
kostnadsfaktorer. Detta kan åskådliggöras genom ett 
exempel. Om i ett koordinatsystem där ordinatan anger 
lagenhetshyran och abskissan lagenhetsytan, 1939 års 
marknadshyra för olika lägenhetstyper i Helsingfors in- 
lägges, utgör denna en ratlinjig funktion av lägenhets- 
ytan, om rymlighetstalet dvs. ytan per rumsenhet förut- 
sättes lika för alla lägenhetstyper. Marknadshyran för en 
viss lägenhetstyp kan således beräknas genom att multi- 
plicera tangenten för lutningsvinkeln med lägenhetsytan 
och härtill lägga en koefficient T (efter det i avhand- 
lingen använda begreppet tilläggshyra). 

Det finns åtskilligt i Jarles avhandling som speciellt 
den svenske läsaren kan finna diskutabelt. Det är en brist 
att närmare redogörelse för matematiska transaktioner 
saknas och att dessa endast refereras i allmänna ordalag 
varigenom blott de som är helt insatta i frågan, förmår 
bedöma detta avsnitt av avhandlingen. Likaså finns det 
för rikligt med nya begrepp, vilkas definitioner icke all- 
tid är helt klara. Här borde författaren varit sparsam- 
mare och nöjt sig med omskrivningar. Det finns emeller- 
tid mycket att anteckna på plussidan: analysen av de 
skenbart enkla problemställningarna, försöket till grade- 
ring av värdefaktorerna, samt de matematiska metoderna 
att påvisa tendenser hos de relativa hyrorna. 

Skulle nu Jarles avhandling kunna bli till någon nytta 
om vi skulle försöka oss på att upprätta ett liknande vär- 
deringssystem för svenska lägenheter? Ja, varför inte? 

Utjämningskalkylen tillgick så att man analyserade 
lägenheterna i olika avseenden och uppställde ekvationer 
av typen: 54+ 3b+ 8c=hyran, dar exempelvis a=ly, 
b=rumsantal, c—lage osv. 

En ekvation erhölls for varje lägenhet. Utjamningskal- 
kylen gick sedan ut på att bestämma storleken på a, b och | 
c, så att ekvationerna i görligaste mån satisfierades. 

Vi har på detta sätt fått veta hur man vid en viss tid- 
punkt värderade olika egenskaper hos en lägenhet. För 
att komma over till dagens läge finns ingen annan utväg 
än deduktioner av faktorerna a, b och c. Omvärderingar 
kan tänkas ha ägt rum bl.a. på grund av en höjd lev- 
nadsstandard, modeströmningar, nya lägenhetstyper och 
uppfinningar osv. På det viset kan man komma fram till 
en varderingsskala >bedömningstabell> som skulle vara 
giltig i dagens läge. När vi skall bedöma en bostad gäller 
det sedan att ställa det beräknade värdet av en lägenhet i 
relation till den erforderliga hyran och gynna lösningar, 
där detta förhållande, som vi kalla utbytesfaktorn, är så 
hög som möjligt. Detta är huvudtanken i ett nötskal. 

Vi känner till tidigare metoder som gör det möjligt att 
på ett relativt enkelt sätt bestämma den erforderliga hyran 
för ett lamellhus (Smalhusutredningen) och kan givetvis 
utveckla denna metod att även omfatta andra hustyper. Vi 
skulle då genom att granska de utbytesfaktorer vi kom- 
mer fram till i olika fall kunna bedöma förmånligheten av 
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9 = gata 4 Oy 2 
40 


Hustyp(antal vAningar) ,vaning 


100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 


lagenhetshyran mk 


lagenhetsytan m= 


Ovan: 1939 års marknadshyra som rat- 
linjig! funktion av ldgenhetsytan. Rymlig- 
hetstalet dvs. ytan per rumsenhet forut- 
sattes därvid lika för alla lagenhetstyperna. 


T. v: Schematisk fram- 
ställning av i vilken man 
olika faktorer befunnits 
maximalt kunna påverka 
m?-hyran i uppåt- eller 
nedåtgående riktning. En 
noll- m?-hyra på 22 mk/ 


m?-l.y. har satts = roo. 

Noll-m?-hvran, som utgör SAME 

summan av grund- och bu ER cel = 
tilläggs - m? - hyran, anger RR S&R & & & 
den sannolika m?-hyran ayes 

vid ett skede då hänsyn 

ännu inte tagits till kva- 

litets- och lägefaktorerna. 25 is 


T. h: För de olika stads- 


delarna genomsnittlig m*- 20 
hyra som en funktion av 
lagenhetsty pen. 

15 
T. v: Empiriska värden 


for de relativa m*-hyrorna 
i olika våningsplan i hiss- 10 
försedda hus i Helsingfors 


och Stockholm. m?-hyran i ko 5 

översta våningen TI00. a. 5 

Stockholm 8-vån. hus(Gåär- 1 

det), b. Stockholm 7-van. ee) 

hus (Ostermalm), c. Hel- Oe Wor Go bis sie Wee 36 


singfors 7-vån. hus, d. Hel- 


2 singfors 6-vån. hus, e. Hel- ldgenhetsyta,m 
Relativ m -hyra singfors 5-van. hus. 
Avvikelse fran 
Data: nollstandard: = — 
NER SSE Oe hth eae 4 golubeldggning -....... 0,r 
EAA ree eee eee Kalevag. köksutrustmng ........ 0,2 
Sr ae ake LIG badrumsutrustning ....  O,I 
heter ; A feeuarin pout ges ona 
SUP marsken ee WW balkone ieee ee eee 0,2 
lagenhetsyta .......... I15,0 Mm? sopnedeas aaa eee = 
rumsyta, summa ...... 75,6 m?, 66% DuvS PIER <0. NE 0,r 
kommuntkationsyta.... 15,5 m?, 73% BT Ss SEAN a 
rymlighetstal.......... 23,0 m?/7.e. extra ingång ........ re Me hd 
OY BEN BASAR eee TQ30 RR : 
Ue its sive ister 1936, 15,7 mk/m? oe a seater ry 0,6 —0,5 = + 0,7 
m*-hyra enligt 1939 planlosning .......... 78 
ars hyresmivå ...... 18,5 mk/m? Avvikelse fran 
Beräknad m?-hyra.. + — — nolläge: + = 
grund m*-hyra ........ 15,3 SULASACL Ae ree epnias eee Ir 
| tilldggs-m*.hyva ...... 2,5 Bata ids cee ciacie oes = 
| NOU-M?-hYVA ........4. 17,8 VANINE Bodde eee 0,4 
Underlag för wtjdmningskalkylering. Plan fran en ee See = Orienteering. ows: os 
g iy ST paar tay. Pegs ete me MERCER COT = tn eee eee ; zz 
av de 60 He!singforsfastigheter som Jarle studerat. fordldrinesfaktor ...... Gan lagefaktor weetg tase ees ÄR I,3 — 0,4 = + 059 
= 5 Beräknad m?-hyrai 4, avnoterad: 
beräknad m?-hyra...... + 18,8 ——=+18,8 102% 


olika projekt. Om utbytesfaktorn ligger över 1 har man 
att göra med ett fall som är ekonomiskt förmånligare än 
genomsnittet ur konsumentens synpunkt. Motsatta förhål- 
landet uppstår då utbytesfaktorn ligger under 1. 

Det vore utomordentligt värdefullt om man på detta 
sätt kunde bedöma relationen mellan bostadsvärdet och 
hyran. Vi kunde då dra upp vissa betydelsefulla riktlin- 
jer för bostadsproduktionens inriktning. F.n. kan ju ej 
ens fackmannen annat än rent subjektivt uttala sig om en 
planlösnings kvalitet, om betydelsen av genomluftbarhet, 
ljusa badrum och trappor osv. Men ändå hyser han ofta 
en mycket bestämd uppfattning som envist förfäktas med 
demagogisk glöd. 

Redan i den sociala bostadsutredningen påvisades be- 
hovet av ett värderingssystem. Smalhusutredningen kom 
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så långt med detta problem att ett idéutkast framlades och 
i Hilmer Danielssons »Värderingsregler for industrieny 
gjordes även ansatser till kvalitativa bedömningar i sam- 
band med hyressättningen. Vi har i Sverige icke kunnat 
komma längre då vi än så länge saknar en begreppsutred- 
ning av de arkitektoniska värden där utgångspunkten icke 
är vare sig form, funktion eller teknik utan de mänskliga 
faktorerna. Vi vet inte ännu tillräckligt om sambandet 
mellan människan och bostaden. Grundforskningen har 
försummats, och vi saknar i första hand SAR's och SSE's 
bostadsutredning. När denna ligger på bordet, och detta 
torde glädjande nog inte dröja så länge, är svensk bo- 
stadsforskning beredd att ta nästa steg till klarläggandet 
av bostadens värde. 


Gustaf Lettström 


